Mor inż. WITOLD 


ULAJKOWSK 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIO 


pzeżywszy lat 57, po długiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł 21 maja 1975 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we wtorek dnia 27 bm. o godzinie 10 w kościele 
parafialnym w Czyżynach, po czym nastąpi przewiezie- 
nie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz 
w Grebalowie, o czym zawiadamiaja pogrążeni w głębo- 


kim smutku i żalu: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Dunkt Usługowy Nr 1, Rakewicka 26, tel. 570-21 


D. Z. 4680/75 - 30 


